THE FOUR SERIES
4-fn4 or 2+n4
Isomorphs			Homologues										Atomic Weights		
4	1			fc	RsO	RO	RaOs	RO.RsOi	RO2	R03	RjO7	RO<	Theo	Obs'd	n
				Group 1 Titanium		TiO PdO	Ti203		TiOz				26. 54. 58. 98. 98. 98. 198. 14. 26. 28. 28. 30. 30. 60. 32. 100.	25.2 53.3 58. 98.5 99. 99. e 197. 13.7 26.7 27.6 28. 29.5 29.6 60.0 31.7 00.	n =6 n =13 n = 14 n =24 n =24 n =24 = 49 =3 = 6 = 6 = 6 = 7 = 7 = 14 = 7 = 24
			Pd	Palladium Tin Platinum Iridium Osmium Gold Group 2 Aluminium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel					PdO2 SnO2						
	KCl.SnCU KCl.PtCU KCl,IrClt KCl.OsCIj	............				SnO									
						PtO IrO OsO AuO	irjbV ' Os2O3		PtOj IrO2 OsOs	frOs* ' ' OsOs AuO3	......	6'sbV			
															
		............	AiT Fe												
															
		FeO   (A12O3 MgO {CrsOa MnO C MnzOs ZnO{ FeOlFeaOs				CrO ' MnO FeO CoO NiO UrO CuO HgO	AlsOa Cr2O3 Mn2Oa FejOs Co203 Ni203 UraOs Cu2O3								
								CrO,Cr203 MnO,Mn2O3 FeOFejOs CoO.CozOs NiO,Ni2O3 UrO.UrzO.	Cr02 Mn02	CrOs MnO8 FeOs Co03	Cr207 Mn2O?				
MnO,SO3+7Aq. FeO,S03+7Aq. CoO,SOs+7Aq. NiO,S03+7Aq.* CuO,SO3-J-7Aq*															
															
															
															
		UrO.Ur-iOa	Cu. Hg	Uranium Group 3 Copper Mercury	CujO Hg,0										
									CuOa						
															
															
Only in isomorphous mixture with FeO.SOa+7Aq.